I Józef Górnisiewicz | 


emer. dyrektor siedmio-klasowej Szkoły Pow. w Jarosławiu 


przeżywszy lat 86, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 12 kwietnia 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 15 kwietnia b. r. o godz. 11 przed poł., 
w kaplicy na ementarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 


córka, synowie, synowa i wnuk. 


Zaklad pogrzebowy CONCORDIA” 
> JANA WOLNEGO ; Drokernia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Koabrów, pi. Seewepatieli L. 2. — Telefon 15-0 


